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FRANCISZEK 


b. Urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego, Kawaler Orderu św. Włodzimierza kl. IV i znaku za nieskazitelną 40-letnią służbę, 


opatrzony 58. Sakramentami, przeżywszy lat 64, zmarł dnia 12 Listopada r. b. 


Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego odbędzie się d. 15 Listopada, t. j. we Wtorek, o godzinie 10'|, z rana, w kościele N. M. Panny 
na Lesznie, wyprowadzenie zaś zwłok na cmentarz Powązkowski, nastąpi tegoż dnia i z tegoż kościoła, o godzinie 8*. po po- 
łudniu, na które to smutne obrzędy pozostała żona wraz z córką i zięciem zaprasza. 
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